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rum St carundem characterum Index, 

y X E> EC I M prapofit a mode figura ad dextram ffedlant tibiam,ac primd 
in tibia locatum os anteriori facie exprimit , crafiiusnimirum interim f , quod tibia: 
Utn ‘ cabimus : & gracilius ,quod extertiis pofitum fibula nobis potius qudmfuranuncupabitur v 
°S*cundafiPura tibiae os fimul cum fibula pofleriori fide appofitifiime delineatur . X ertia f o 
Is tibia ofiis anteriorem fedem commonflrat. Quarta tibia: ofiis poflerior facies oculisfubij 
tU 'tur Quinta fibulam anteriori facie exprimit . Sextajibulatn pofleriori fede dehneatam 

xbibet Septinta tibia ofiis fuperiorem oilendit fedem,cuifimur articulatur . Oclaua duas 
C q ontinet cartilagines, qua films adaugent ,quibm fimoris capita excipimtur . Nona imam tis 
hi c ofiis CT fibula fedem anteriori parte proponit,ut cauitas in confpeclum ueniret, tali cum ti 
bid articulationi parata . Decima folam tibia ofiis infimam fedem pofleriori ex parte deli " 
ne-it m offert,qua talus excipitur . X ndecima internum latus inferioris fibula: appendicis 
mmonflraMuodtalo articulatur. Character urn autem index erit buiufinodL 
p yq is Soltis cbaraSleribus in prima figura, fuperio r tibia ofiis appendix notatur.In tertia ut' 
ro ^fficunda, in dicatur littea coalitum commonflrans appendicis cum reliqua ofiis portione , 
c Nppwdix fuperior fibula in primafigura indicatur , in quinta autem coalitus appendicis cunt 

reliquo offe inflgnitur . 

D Jn prima appendixtibia inferior, in tertia appendicis coalitus indicatur , 

B In pritna appendix fibula inferior, in quinta coalitus appendicis ados notatur. quamuis eiuf 

modi appendices coalitus cf non in omnibus figuris notauerim , nulli tamen non obuias efie appett 
dices arbitror , 

fig i 4,7 Sinus tibia ofiis ,quibus infer iora fimoris capita articulantur . 

fp Y qp 7 Tibia ofiis tuber finus, quibus fimoris capita excipmntur,dirimens.ac M quidemipfius 
? ’ anterior fedes indicatur J Hero media er impenfius prominens.K autem pofleriori tq 3 hicha 
ralleres in eius tuberis fe dibus, qua finuantur,obuij funt.gy borum K. & I in fiecunda figura, 
tertia CT quarta idem quod in feptima, indicant. 

L 8 Cartilaqo dextrum tibia ofiis fittum adaugens, quo externum fimoris caput excipitur . 

J\ 4 s Cartilagofiniflrumfieu dextra tibia ofiis internum finum augens 3 cui internum fimoris caput 
articulatur . 

pi 8 Hac fede car tilagines, tibia ofiis finus aiigentes, uidentur crafifiima . 

0 8 Hac fede nuper didla cartilagines funt tenuifiima P ac ante finuum centrum deficiuttt* 

])> p S Hisfedibus ilia cartilagines in apices terminantur . 

Qg Fibula finus leuiter acinfuperficic calatus ? cui tibia ofiis tuber culumiam R ittdicandum , 
coarticulatur . 

R 4 F uberculumfeu caput tibia ofiis , quod fibula coarplatur . 

S 4,10 Sinus tibia ofiis, quo infir iorem fibula fedem excipit . 

T<),6, u Internumfibula latus, quod tibia ofii committitur . Cater um X in fecundafiguya fiiperio 
. rein connexion fibula adtibiam indicat : X uer 6 infir iorem. Y autem interuallum notat,quo 
y. hac off inuicem debifeunt . 

Z14 Hac fedefibida no redid, duciturfed introrfum ndnibil obliquatur, exterior If latere fima fit * 
u,bi,3, 7 ^Anterior tibia ofiis fedes, in quammufeulitibiamextendentesinfiruntur. 

c<>,6 Super ioris fibula appendicis procefius , cuitendo quartitibiam mouentis mu feuli infer itur . 
d,e,f, g,b s> Sedes, cui fuperior tali pars, late rap articulantur. ac d quidem CT* e,£X f fuperiorem bit 
ius fedis regionem in nona decima figuris commonflrant. Deinde rurfus dnotat eius region 

nis tuber, e uero & f partem buius regionis utrinep ad tuberis d notati latus altius quant ip funt 
tuber infinuatam.'P orr 6 g fedis buius internum latus indicat , qyodab externo latere conflitui 
tur procefius infirioris appendicis tibia ofiis , quern $ in prima figura indicat . Cater um b in 
nona 0° undecima externum buius fedis , qua talo aptatur, latus ofcendit,ab interno con/litu <■" 
turn latere appendicis infiriorisfibula in prima figura E not at a . 

$ in prima figura procefius indicatur infirioris appendicis tibia offis,qui exterior efl rnalleo ' 

M 5 Ius* 



